Dr STANISLAW MIZIG WILZ 


radca Wydziału kraj. i nacz. dyrektor Sp. Akc. eksploat. soli potas. we Lwowie 


przeżywszy lat 63, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 
9 września 1924 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 12-go b. m. o godzinie 
10-tej rano w kaplicy cmentarnej, poczem nastąpi eksportacja wprost do grobu, na które-to smutne 
obrzędy stroskana żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


Laktad pogrzebowy „Goncordia” Jana Wolnego Kraków, plac ozczepański 2 DRUKARNIE ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE. 


